CAMPEONATO ITALIANO - 2021/2022 


1 RODADA 


Salernitana 


21/10/2027 às 1400 
A Michoet Fabri 
Q siacio Arechi Sotero) 


Bb André Zambo Anguissa 
Grigoris Kastanos 


Mário Rui 
Ê Kalidou Koulibaly 


Salernitana 
37 


299 


Salernitana 


72. Vid Belec 
6, Stefan Strandberg 
J 19. Luca Ranieri 
21. Nadir Zortea 
23. Norbert Gyômbér 
7. Franck Ribéry (o 
4a. Andrea Schiavone 
14. Francesco Di Tacchio 
20, Grigoris Kastanos 
4a. Federico Bon: 
4 15. Cedric Gond 


1 Vincenzo Fiorillo 
12, Antonio Russo 
4. Pawel Jaroszyúski 
5. Frédéric Veseli 
13. Rama Aya 
24, Wajdi Kechrida 
31. Riccardo Gagliolo 
33. Filippo Delli Cam 
122. Joel Obi 
f 11. Milan Durié 
tzs.Simy 
63. Edoardo Vergani 


Ls Estatísticas 


Posse de bola (%) 
Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dg Escalações 


Banco de Reservas 


Napoli 


25. David Ospina 
6. Mário Rui & 
13. Amir Rrahmani 
22. Giovanni Di Lorenzo 
26. Kalidou Koulibaly (o 
8. Fabián Ruiz 
J 11. Hirving Lozano 
120. Piotr Zieliriski 4) 
421. Matteo Politano 
39, André Zambo Anguissa & 
44. Dries Mertens 


1. Alex Meret 
12 Davide Marfella 
f's.Juan Jesus 
31. Faouzi Ghoulam 
159. Alessandro Zanoli 
4. Diego Demme 
t7. Elf Elmas 
68. Stanislav Lobotka 
24. Lorenzo Insigne 
1/37. Andrea Petagna 





